GEMEENTE 

NISSEWAARD 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. 


Nr. 112629 

17 augustus 
2016 


Gemeente Nissewaard - Aanvraag omgevingsvergunning Ruimtelijke Ordening 
- Hidalgopad 5, Spijkenisse 


Waar 

Hidalgopad 5, 3204 TD Spijkenisse. 


Omschrijving 

Het verhuren van onzelfstandige woonruimte. 


Soort procedure 
Gewoon (regulier). 


Dossiernummer 

20167033. 


Datum ontvangst 
1 augustus 2016. 


Bezwaar 

U kunt nu geen bezwaar maken tegen deze aanvraag. 


Meer weten? 

Wilt u meer weten over de aanvraag dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen 
via telefoonnummer: 140181. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 112629 17 augustus 2016 




